Wie mit Farben-Framing absichtlich die Bevölkerung getäuscht wird ! 


Corona-Ampel 

Inzidenzwert = Anzahl Neuinfektionen* je 100.000 Einwohner 


Ampel-Farbe** 
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Häufigkeitsangaben*** 

Wahrscheinlichkeit (in %] 

Sehr häufig 

>= 10,00 % bis 100 % 

Häufig 

>=1,00% bis <10,0% 

Gelegentlich 

>= 0,10 % bis < 1,00% 

Selten’*'*** 

>=0,01% bis <0,10% 

Sehr selten 

< 0,01 % 


* IMeutnfektionen: Laut Beipackzettel für PCR-Tests können diese keine Infektion feststellen. Zum Nachweis einer 
Neuinfektion bedarf es eines sogenannten Goldstandards, dieser kann einzig und allein aus einem einwandfreien 
Virenexistenznachweis entstehen. Ist dieser einwandfrei nach den Richtlinien der DFG (lege artis) erbracht, bedarf es eines 
anzuchtfähigen Agens, d. h. dass das, was da gefunden wurde anzuchtfähig und damit infektiös ist. 

** Ampel-Farben: siehe Quelle - Marianne Westenthanner, Corona-Ampel für ganz Deutschland: Live-Karte zeigt 
Inzidenzwerte für jeden Landkreis, CHIP, 31.10.2020 07.03 Uhr, https://www.chip.de/news/Corona-Ampel-Live-Karte-fuer- 
ga nz- D e utsc h I a n d_lS3074473. htm I 

+**Häufigkeitsangaben: siehe Quelle - Tabelle für Häufigkeitsangaben von Nebenwirkungen in Beipackzetteln, 
https://medikamente.dvr.de/Haeufigkeitsangaben_von_Nebenwirkungen.htm 

****Selteii: "In der Europäischen Union gilt eine Erkrankung als selten, wenn nicht mehr als 5 von 10.000 Menschen in der 
EU von ihr betroffen sind.", Gesundheitsgefahren, Seltene Erkrankungen, Bundesministerium für Gesundheit, BMG, 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/praevention/gesundheitsgefahren/seltene-erkrankungen.html 

Hinweis: Bereits im Bereich "Selten" springt die Corona-Ampel auf Gefahr. Die Farben verstärken diesen Eindruck, da 
bereits bei 35 Neuinfektionen /100.000 Einwohnern mit Rot-Tönen gearbeitet wird. 


Wenn Impfhersteller ihre Legende zu den Häufigkeitsangaben der Nebenwirkungen 
erstellen, sehen wir ab wann eine Nebenwirkung als selten gilt. 

>= 0,01 %-< 0 , 10 % 


Wendet man die gleiche Logik bei den behaupteten "Neuinfizierten" an, gaukelt die 
Regierung eine Gefahr vor, welche sie mit der Farbe ROT! versieht. 


So etwas wird Framing genannt. Leute werden dadurch getäuscht und ihnen wird der klare 
Blick erschwert. 


Lassen Sie sich nicht täuschen. Diese Art der Verschieierung ist absichtliche 
Manipulation! 






































